AirForce:10.1161/1.1667509
AirForce:10.1161/01.CIR.0000014447.06099.FB
AirForce:10.1161/01.CIR.0000142202.91948.D4
AirForce:10.1161/01.CIR.0000148957.62328.89
AirForce:10.1161/01.STR.0000236024.68020.3a
AirForce:10.1161/01.STR.0000259830.15597.79
AirForce:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.562959
AirForce:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.016950
AirForce:10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.132555
